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2011ഒക്ടോബർ 1 


No . 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


) 40 


വാല്യം 56 


നമ്പർ 


19th Aswina 1933 
1933 ആശ്വിനം 19 


PART III 
Public Works Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


(2) 


4 


6 ,300 


നമ്പർ 4/ എഇഇ / 2011 - 12. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 23. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, മാവേലിക്കര താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നുംമത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 


6 , 300 


6 


27 / എഇഇ/ 2011- 12 - ചെട്ടികുളങ്ങര ചുനക്കര 
റോഡിൽ കി . മീ. 8 / 200 മുതൽ 12 / 000 
വരെയുള്ള ടി - 2,50,000 
- 28/ എഇഇ/ 2011- 12 - - പള്ളിക്കൽകൃഷ്ണ പുരം 

റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 4 / 020 
വരെയുള്ള ടി - 2,50,000 
29/ എഇഇ/ 2011 - 12 - കോട്ടപ്പുഴയ്ക്കൽ തഴവ 
റോഡിൽ കി . മീ . 6/ 300 മുതൽ 8 / 000 
വരെയുള്ള ടി ? 3,00 ,000 
30 /എഇ /2011 -12 - നിരത്ത് വിഭാഗം,മാവേലിക്കര 
സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിലെ 
ഹംബ്, സീബ്ര ലൈനിന്റേയും സൈൻ ബോർഡ്, 
കോഷൻ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റ 
പ്പണികൾ ? 2,00,000 


( 2 ) 


7 ,500 


സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


5,000 


6, 300 


8 


2 


24 / എഇഇ / 2011 -12 - ഗോവിന്ദമുട്ടം ആലുംപീടിക 
റോഡിൽ കി . മീ. 2/ 100 - ൽ ഉള്ള ഉപയോഗശൂന്യ 
മായ കലുങ്കിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം - 
? 2,50,000 
25 /എഇഇ / 2011 - 12 - തട്ടാരമ്പലം മാന്നാർ 
റോഡിൽ കി. മീ . 5 /200 മുതൽ 6/ 400 വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,70 , 000 
26/ എഇഇ) 2011 - 12 - പ ണ യിൽ - ആ ന യ ടി 
റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള 
ടി - 2 ,00,000 


5 , 000 


4 , 300 


31/എഇഇ / 2011- 12 - - കരുവേലി കണ്ണാട്ടുമോടി 
റോഡിൽ കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 2/ 600 വരെയുള്ള 
റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,00,000 
32 / എഇഇ / 2011- 12 - ബി . എച്ച്. സ്കൂളിന്റെ 
കിഴക്കു വശം മുതൽ പഴയ കുറ്റിത്തെരുവ് 
റോഡുവരെ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 1/ 600 
വരെയുള്ള ടി - 1 1,50 ,000 


5 , 000 


3, 800 


11th Oct. 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


706 


( 2 ) 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- 10 33/ എഇഇ / 2011- 12 - കായംകുളം നിരത്തു വിഭാഗം 

സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ റോഡു 
കളിലെ സെന്റർ ലൈൻ പെയിന്റിംഗ്, 
പെഡ് സ്ടി യൽ കാസിംഗ് മുത ലായ 
പണികൾ ? 3, 00,000 


(2 ) 


7 , 500 


1,900 


7 ,500 


12 


7 , 500 


13 


34/ എഇഇ / 2011- 12 - നിരത്തു വിഭാഗം, കറ്റാനം 

സെക്ഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡു 
കളിൽ ടി ടി - ? 3,00,000 
35/ എഇഇ/ 2011 - 12 - മാവേലിക്കര റോഡ് 
സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിവിധ 
റോഡുകളിലെ ടി ടി 3,00, 000 
36/ എഇഇ/ 2011 - 12 - ചെട്ടികുളങ്ങര ചുനക്കര 
റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 3/ 500 വരെയും 
കി . മീ. 6 / 300 മുതൽ 6 /800 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 3,00,000 
37/ എഇഇ / 2011-12 -- കെ . പി . റോഡിൽ കി . മീ . 6 /500 
കറ്റാനം സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിന്റെ മുൻവശം 
ഹംബ്, പെയിന്റിംഗ്, പെഡസ്ട്രിയൽ ക്രോസിംഗ്, 

സൈൻ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - 
? 3,00, 000 


7 , 500 


14 


7 ,500 


15 


38/എഇഇ/ 2011- 12 - തട്ടാരമ്പലം മാന്നാർ റോഡിൽ 
കോട്ടമുറി ജംഗ്ഷനിൽ കി . മീ . 6 / 500 - ൽ 
ടി ടി 3, 00 ,000 


7 ,500 


1 59/ AEEBLKTMSD /2011 - 12 - കോട്ടയം മിനി 

സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 1-10 - 2011 മുതൽ 31-3 - 2012 
വരെ വാട്ടർ സപ്ലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക 
മുതലായവ - 75, 000 
60 / AEEBLK TMSD / 2 011 - 12 - കോട്ടയം 
പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 1- 9-2011 മുതൽ 
31 - 3 - 2012 വരെ ഗാർഡനറെ ഏർപ്പെടുത്തുക 
മുതലായവ - 66,300 

1,700 
3 61 / AEEBLK T MSD / 2 011 -12 - കോട്ടയം 

പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 1- 9- 2011 മുതൽ 
31 - 3 - 2012 വരെ ക്ലീനർ കം സ്കാവഞ്ചറെ 
ഏർപ്പെടുത്തുക മുതലായവ - 70,000 

1,750 
62 A EEBLK T MSD / 2 011 -12 - കോട്ടയം 
സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 1 - 10 - 2011 മുതൽ 
31-3-2012 വരെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററെ ഏർപ്പെടുത്തുക, 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക മുതലായവ 
X 63,000 

1,600 
63/ AEEBLK T MSD / 2011 - 12 - കോട്ടയം 
മലങ്കര ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 1- 10 - 2011 മുതൽ 
31-3-2012 വരെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററെ ഏർപ്പെടുത്തുക 
മുതലായവ - 1 68,000 

1,700 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1 400 + വാറ്റ്. 

കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5 , ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2- നും 3 - നും 7 മാസം. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ടെണ്ടർ ഷഡളും 
കരാറുകാർക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് 

സൈറ്റിൽ ( www. keralapwd. gov.in ) നിന്നും ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ആവശ്യമായ 
മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില കോട്ടയം 
ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാണത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടാതെ 
അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് 
ഇതോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങളും ഡാം പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 4, 5 , 
ഇവയ്ക്ക് 3 520, കമനമ്പർ 2 , 3 , 7 , 8 , 9 ഇവയ്ക്ക് ! 416 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 7 624. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 10 - 2011 , 5 പി . എം . 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 10 - 2011, 
11. 30 എ . എം . 

നിർമ്മാണ കാലാ വധിക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 2 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലവ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും ടെണ്ടർ ഫോറവും പൊതു മരാമത്തു 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും എടുക്കേണ്ടതാണ്. 

(www .keralapwd.gov. in ) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
മാവേലിക്കര. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവ 
രങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിലും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


| [ നമ്പർ 9/എഇഇ /2011 -12) 
നമ്പർ ഡി. ബി. 534 /2005. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 
ഡിവിഷൻ അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 18 - 10 - 2011, 4 മണിവരെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോട്ടയം. 

- എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല പരസ്യം 
നമ്പർ 5 / എഇഇ / 2011 - 12. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 26. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഗാന്ധിനഗർ സ്പെഷ്യൽ 

നമ്പർ. എ2- 564 / 91. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 16 . 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി കെട്ടിട വിഭാഗം 
എഞ്ചിനീയർ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഡി - യോ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ 
അതിലും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ 

അധീനതയിലുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായ താഴെപറയുന്ന 
ആയ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുളള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 19 - 10 - 2011 -ാം 

വാഹനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വച്ച് ഏ ത് 
തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അവസ്ഥയിലാണോ അതേ അവസ്ഥയിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ - ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അ ദ്ദേ ഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഷഡളും അ നു ബന്ധ വിവ ര ങ്ങളും കരാ റു കാർക്ക് മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

വിൽക്കുന്നതാണ്. 


ലേലസ്ഥലം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


എസ്. ആർ ലേലവസ്തുവിന്റെ 
നമ്പർ 

വിവരം 


1 /2011 - 12 


- 1978 മോഡൽ 


അംബാസിഡർ 


1 30 / എഇഇ/ 2011- 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലാബ് മൈക്രോ 
ബയോളജി ലാബിൽ കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തി 

ന്റെയും സാംപിൾ കളക്ഷൻ സെന്ററിന്റെയും 
നിർമ്മാണം - ? 3, 00 ,000 


റെസ്റ്റ്ഹൗസ് 
കോമ്പൗണ്ട് 
പൈനാവ് 


കാർ 


2 /2011 - 12 


7 ,500 


1987 മോഡൽ 
മഹീന്ദ്ര ജീപ്പ് 


റെസ്റ്റ് ഹൗസ് 
കോമ്പൗണ്ട് 
പൈനാവ് 


നിരതദ്രവ്യം 


? 1,500 വീതം. 


ലേല തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


2 31/ എഇഇ / 2011 - 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കോട്ടയം സെൻട്രലൈസഡ് ലാബ്- മൈക്രോ 
ബയോളജി ലാബിന്റെ സൗക ര്യ ങ്ങ ൾ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുക - ൽ 3,00,000 

7 ,500 
3 32 / എഇഇ /2011 - 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോട്ടയം - അഡീഷണൽ ഐ . സി. എച്ച്. 
സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 2011- 12 വർഷത്തെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,16 ,000 | 2 , 900 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1 - നും 
2 - നും ? 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 400 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എൻജിനീയർ, സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
ഗാന്ധി നഗർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില യായി ചെക്കു കളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒടുക്ക ലു കളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റുകളും പോസ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് അസ്സിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 


ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ലേലസമയത്തിനു മുമ്പായി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. പരസ്യലേലത്തിനു പുറമെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ക്വട്ടേഷനുകൾ 10 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം നാലുമണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും ക്വട്ടേഷനോടുകൂടി നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം 
ക്വട്ടേഷനുകൾ ടി സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ തുറന്നു പരിശോധി 
ക്കുന്നതും ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ ഇവയിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കുള്ള 
ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലം/ 
ക്വട്ടേഷൻ തുക നിലവിലുള്ള വാറ്റ് സഹിതം മുഴുവൻ 
തുകയും ഉടൻതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും, 
ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഉത്തരവുകിട്ടി 7 ( ഏഴ്) ദിവസത്തിനകം 
ലേലവസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും 
നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. ലേലം നീട്ടിവയ്ക്കുക, റദ്ദ് ചെയ്യുക, 
അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കേരള പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലം /ക്വട്ടേഷൻ 
- നിബന്ധനകളും ഇതിനു ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, ഇടുക്കി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 


(ഒപ്പ്) 
അസ്സിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയ 


11th OCT. 2011] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി . ടി . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. ഡി ./ 2011 - 12 . 

2011 സെപ്റ്റംബർ 16 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, 
എറണാകുളം താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 18 - 10 - 2011 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അ വധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
27 / ഇഇ / ബി . എൽ. ഡി ./2011- 12 - ആലുവ 
സബ്ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ 
മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം - ? 10 , 00 , 000 

25 ,000 
28 / ഇഇ / ബി . എൽ. ഡി ./ 2011- 12 - കൊച്ചി, 
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ക്യാമ്പ് 
ഓഫീസിൽ 100 എ . എച്ച് ബാറ്ററി (4 എണ്ണം) 
ഉൾപ്പെടെ 3 കെ . വി . എ . ഇൻവർട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 73,500 

1,900 


-- 1 . 


നമ്പർ ഡി. ബി . 372 / 90. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 15. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി നെടുങ്കണ്ടം നിരത്ത് 
ഉപവിഭാഗം അസി. എക് സികട്ടീവ് എൻജീനിയർ, 
താഴെപറയുന്ന 

വേലയുടെ ദർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - പത്യേക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2 011 - 12 
7 6 / എ . ഇ . ഇ .എൻ. | 2 011 - 12 - ആശാരിക്ക വല -മന്നാക്കു ടി 
റോഡിന്റെ 4 / 9 0 0 കി . മീ . ഭാഗത്ത് അടിയന്തിര 
സം രക്ഷണ ജോലികൾ ( ബാലൻ സ് ജോലികൾ) 
? 3,00, 000. 

നിരതദ്രവ്യം ? 7,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 625. 

ദ ർ ഘാ സ് സ്വീക രിക്കു ന്ന അ വ സാ ന തീ യ തി യും 
സമയവും - 13 - 10- 2011, 3 മണിവരെ. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -10-2011, 4 
മണി. 

നിബന്ധനകൾ 
ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ( www.keralapwd. gov.in ) 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും പൂരിപ്പിച്ച് 
ദർ ഘാസ് മറ്റ് അ വ ശ്യ രേഖകൾ സഹിതം ഇ 
ആഫീസിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ( അർ. റ്റി . ) നമ്പർ 
1245 /2010 പൊ .മ . വ . തിരുവനന്തപുരം തീയതി 2 -8 - 2010 
പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനുമുമ്പായി സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതുമാകുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാറാവുന്ന 
വിധം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവിലയായി 
ചെക്കോമറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാൽ അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
പവർ ത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി നാല് 
മാസമാകുന്നു . 
4. കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എ , ബി , സി , ഡി 

രജിസ്ട്രേഷനാണ്. 
5 . കരാറുകാരുടെരജിസ്ട്രേഷന്റെ പകർപ്പ്ദർഘാസിനൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
6. ദർഘാസിനൊപ്പം ആവശ്യമായ മുദ്രപത്രത്തിൽ 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ചും മുകളിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖകളും ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കാത്ത 
പക്ഷം, ടി ദർഘാസ്സുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2ന് ? 400 + വാറ്റ്. 

- നിർമ്മാണ കാലാവധി -- കമനമ്പർ 1 - ന് 2 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - എ , ബി., സി . ക്ലാസ്. 

ദർ ഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ www. keralapwd. gov.in - ൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എറണാകുളം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


3 . 


പരസ്യം 
നമ്പർ എ3- 289 / 07. 

- 2011 സെപ്റ്റംബർ 23. 
- കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷനു കീഴിൽ വരുന്ന 
കൊടകര- കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ- ത്യശ്ശൂർ എന്നീ 
സംസ്ഥാന പാതകളിലും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാള സെക്ഷനുകീഴിൽ 
വരുന്ന മറ്റു പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളിലും നിലവിലുള്ള 
അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളും അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ വച്ചിട്ടുള്ള 
പരസ്യ ബോർഡുകളും 7 ദിവസത്തിനകം നീക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അറിയിക്കുന്നു . 
അല്ലാത്തപക്ഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ടി അനധികൃത 
കയ്യേറ്റങ്ങളും, അനധികൃത പരസ്യബോർഡുകളും നീക്കം 
ചെയ്യുന്നതും, അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് ബന്ധപ്പെട്ട 
കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്നും 
അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
നെടുങ്കണ്ടം, ഇടുക്കി. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം, 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


11th OCT. 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


709 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


500 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി . ( പി ) ടി / 06/ 2011- 12. 2011 സെപ്റ്റംബർ 24. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും 11- 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 3.30- ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
| കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരത 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

ദ്രവ്യം 


400 


ഒറ്റപ്പാലം മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മറ്റു ഫിറ്റിംഗുകൾ 
സ്ഥാപിക്കലും ? 19,500 
പാലക്കാട് റസ്റ്റ് ഹൗസ് - പഴയ ബ്ലോക്കിൽ 5 
എച്ച് പി 3 ഫേസ് മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പ് 
സൈറ്റിനു വേണ്ട വെർട്ടിക്ക ൽ ഡി . ബി. 
സ്ഥാപിക്കൽ ? 15,000 
ടി കേബിൾ കണക്ഷൻ നൽകൽ ? 15 ,000 
പാലക്കാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എൻ.എച്ച്. 
സെക്ഷൻഓഫീസിൽ പവർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
7 7,000 
ടി എ ൻ . എച്ച്. സബ് ഡിവിഷൻ ടി 
3 14,000 


400 


- (1) 


200 


400 


2 


900 


ടി ബ്രിഡ്ജസ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെപുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ടി - 33,000 
പാലക്കാട് വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
- ഓഫീസുകളിൽ പവർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
3 24,000 


600 


23 


പാലക്കാട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഎഡ്യൂക്കേഷൻ 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകളിലേക്കുള്ള 
ഡി . ബി . സ്ഥാപിക്കൽ ? 15,000 


400 


ടി കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡും കേബിളും സ്ഥാപിക്കൽ - 
Y 15 ,000 


400 


പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ക്യാമ്പിൽ 
( വലതു വശം) ഗേറ്റ് ലാമ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
Y 21,000 

600 
ടി ( ഇടതുവശം) ടി - 1 14, 000 

400 
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗവ : എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് 
ബ്ലോക്കിൽ യു . പി . എസിന് ഡി. ബി . യിൽ 
നിന്നും കേബിൾ കണക്ഷൻ നൽകൽ - 
? 40,000 

1,000 
ടി കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 40,000 1,000 
ടി പഴയ കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്ന് 3 ഫേസ് 
ലെയത്ത് മെഷീനുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണവും 
ഷെഡ് നമ്പർ 4 - ന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും ? 38,500 

| 1, 000 
മുട്ടികുളങ്ങര കെ . എ . പി . ക്യാമ്പ്- 2 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലെ അസിസ്റ്റന്റ് 
കമാൻഡന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 40,000 

1,000 
ടി ഡെപ്യൂട്ടി കമാണ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമാണ്ടന്റ് 
എന്നീ ഓഫീസുകളുടെ ടി - ? 40, 000 

- 1,000 
ടി അസിസ്റ്റന്റ് കമാണ്ടന്റ് ( അഡ്ജെസന്റ്)- 1 
ബ്ലോക്ക് ടി - 40,000 

1, 000 
ടി ക്യാന്റീൻ കെട്ടിടം ടി - 40,000 

1,000 
ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇ ടൈപ്പ് നമ്പർ 11 ടി 
3 24,000 


- പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് 1/ 2 ഡിവൈ . എസ്. പി. 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
3 40 ,000 


1,000 


- ജെയിമേട് എൻ. ജി. ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
ടി ടൈപ്പ് നമ്പർ 1/4 ടി - R 29,500 
ടി നമ്പർ 3/1 ടി ? 39, 800 


800 


7 


1,000 


ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്ഓഫീസിൽ എൽ. ആർ. എം . 
യൂണിറ്റിൽ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 


37,000 


1, 000 


600 


600 


1,000 


600 


800 


1,000 


- ചിറ്റൂർ എ . പി . പി. ഓഫീസിലെ അഡീഷണൽ 

ബ്ലോക്കിന്റെ വെദ്യുതീകരണം ? 22,000 
പാലക്കാട് ജില്ലാ സബ് ട്രഷറിയിൽ അധിക 
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ ? 21,000 
കല്ലേപ്പുള്ളി എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇ 

ടൈപ്പ് നമ്പർ 27 പുനർവൈദ്യുതീകരണം 
3 30 , 000 
പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോടതി 3 - ൽ അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലറ്റുകളും 
പവർ പ്ലറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കൽ -3 34,000 
ഡി . ഡി . പി . ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡു 
കളുടെയും ടെലിഫോൺ കേബിളുകളുടെയും 
പുനഃസ്ഥാപിക്ക ലും വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും - - 15,000 


ടി കമാൻഡന്റ് ഓഫീസ് ടി - 40,000 
മണ്ണാർക്കാട് മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, 
ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡി. ബി .- യും 
മറ്റ് ഫിറ്റിംഗുകളും സ്ഥാപിക്കൽ - 40,000 
പാലക്കാട് ടൈപ്പ് 2 ബ്ലോക്ക് എ2- ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം ? 40,000 
ഒറ്റപ്പാലം എം . എ . സി . ടി.-റെക്കോർഡ് റൂം പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 15, 000 
ഒറ്റപ്പാലം സബ് കോടതി - ഫിറ്റിംഗുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ R 24,000 


32 


1,000 


900 


900 
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- 400 
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നമ്പർ എ3- 3834 / 2009. 


2011 സെപ്റ്റംബർ 15. 


ആ ല ത്തൂ ർ പാ തു മ ര ാ മ ത്ത് വകു പ്പ് 
റോഡ്സ് സെക്ഷൻ, ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻ 
ഓഫീസുകളിൽ പവർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ X 10,200 


300 


ചിറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേ ഷ നില ഗേറ്റ് 
ലാമ്പിലേക്ക് കേബിൾ കണക്ഷൻ നൽകൽ - 
? 14,500 


-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, നിരത്തു വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ 
പരിധിയിലുള്ള പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . റോഡ് പുറമ്പോക്കിലെ 
വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന 
ഇന ങ്ങ ൾ പട്ടി ക യിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും 
തീയതിയിലും സമയത്തും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
പരസ്യമായി ലേലംചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. 


400 


36 


പട്ടാമ്പി എസ്.എൻ. ജി .എസ്. കോളേജിലെ 
കെമിസ്ട്രി ലാബിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
15,000 


400 


ടി പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കൽ X 15,000 


400 


പാലക്കാട് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിന്റെ പമ്പ് 
ഹൗസിൽ 05 എച്ച്. പി. സബ് മേഴ്സിബിൾ 
മോട്ടോർ പമ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ- ? 14,000 


ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിശ്ചിത സമയത്തും 
സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചേരേണ്ട തും ? 500 നിര ത ദ വ്യം 
കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്ക് ലേലം 
വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ലേലം 
ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ലേലം 
നിർത്തിവെയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. ലേലം കൈക്കൊണ്ട് ആൾ ലേല സംഖ്യ 
നികുതി സഹിതം മുഴുവനും അപ്പോൾത്തന്നെ 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


400 


39 


പാലക്കാട് എം . എ . സി . റ്റി . ജഡ് ജി ന 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അ ധിക ഫിറ്റിംഗുകൾ 
സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം വദത അ റ്റ കു റ്റ 
പണികളും 7 15, 000 


- ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അറിയിപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട 
ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ ലേലത്തിന്റെ 
മേലനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. 


400 


0 


പാലക്കാട് തൃത്താല എം. ആർ. എസ്.- ൽ 
അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 40,000 


1,000 


41 


ഷൊർണ്ണൂർ ഗവ. പ്രസ്സിലെ കമ്പോസിംഗ് മുറി 
വെബ്ഓഫ്സെറ്റ് മെഷീൻ റൂം ആക്കുന്നതി 
നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
7 1,40 , 000 


ലേലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിലോബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിലോ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
ക്രമ ലേലവസ്ത 

തീയതിയും 

- സ്ഥലം 
നമ്പർ വിവരം 

സമയവും 


3 ,500 


-- 1 


ചീനിമരം 
തടി 8.3444 m 
വിറക് 4. 00 mt. 


- 12 - 10 - 2011, 
| 11 മണി 


മലപ്പുറം 
പരപ്പനങ്ങാടി 
റോഡിൽ 
km 7 / 800 


ദർ ഘാ സ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 41 - ന് 
? 500 + വി . നി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ? 300 + വി . നി . 


- 2 ചീനിമരം 

വിറക് 1.50 mt. 


പ്രവർത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- - 15 ദിവസംവരെ. 


| പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
11- 10 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


- 3 ചീനിമരം 

തടി 13.8526 m 
വിറക് 3.00 mt. 


മലപ്പുറം 12 - 10 - 2011 , 
പരപ്പനങ്ങാടി 11.30 മണിക്ക് 
റോഡിൽ 
km 3 /00 
3 /500 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


- 4 ചീനിമരം 

തടി 3.063 m 
വിറക് 3.00 mt. 


ലേലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
മഞ്ചേരി. 


( ഒപ്പ്) 
- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി.1/ ടി .എൻ./ 04 /2011-12. 2011 സെപ്റ്റംബർ 14. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പി. ഡബ്ലിയു . കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, പരപ്പനങ്ങാടി 
സബ് ഡിവി ഷൻ, താഴെ പറ യുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച കവറു കളിൽ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
18- 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


8 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോട്ടി 
പഞ്ചായത്തിലെ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസസ്റ്റേഷന്റെ 
(L - സർക്കിൾ) അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - വനിതാ 

സ ല്ലി ന്റെ ചു മ ർ , നിലം , മ ൽ ക്കൂ ര 
തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ - 
3 75, 000 

1, 900 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ വാഴക്കാട് 
വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ, ഗേറ്റ്, വലതുവശത്തും 
മുൻപിലുമുള്ള ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ 
റിപ്പയർ ? 75,000 

1, 900 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോട്ടി 
പഞ്ചായത്തിലെ കൊണ്ടോട്ടി വി ല്ല ജ് 
ഓ ഫീസിന്റെ മുൻവശത്തും വ ല തു 
വ ശ ത്തു മു ള്ള ചുറ്റു മതിലിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പ്രവർത്തികൾ - 75,000 

- 1, 900 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി-- 10 - 10 - 2011. 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


( 2 ) 


- 1 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
18 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - ഡി. യും അതിന് മീതെയും. 


3 


5 , 300 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - പരപ്പനങ്ങാടി 
കൃഷി ഭവനിലെ വെഹിക്കിൾ ഷെഡ്ഡിന്റെ 
നിർമ്മാണം, പാരസൈറ്റ് ബ്രീഡിങ്ങ് സ്റ്റേഷന്റെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
തുടങ്ങി മറ്റ് അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ - 
7 2,83, 000 

7 , 100 
2 ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 

തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സി. ഡി. ടി. പി . സ്കീമിലുള്ള 
വർക്ക് ഷെഡ്ഡിന്റെ ചോർച്ച തടയൽ തുടങ്ങിയ 
അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 1 1,54,000 

3, 900 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ കടലുണ്ടി 
നഗരം പി.എച്ച്. സി .യിലെ ചോർച്ച തടയുന്ന 
തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, വരാന്തയ്ക്ക് 
ഗിൽ ഉറപ്പിക്കൽ, നാശോന്മുഖമായ സിറ്റ്ഔട്ട്, 
നിലം എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ 
മുതലായവ - 2,10,000 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - തിരൂരങ്ങാടി 
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസിന്റെ 
മേൽക്കൂരയുടെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള 
പ്രവൃത്തികൾ, മുറ്റത്തിന്റെ നവീകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ - 1 2, 00,000 - 5,000 
പൊന്നാനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് 
കോൺസ്റ്റബിൾ ബ്ലോക്ക് II - ന്റെ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപവർത്തികൾ വാതിൽ, ജനൽ, 
റൂഫ്, സാനിറ്ററി സജ്ജീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി 
യവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ ? 3,00 ,000 7 ,500 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോട്ടി 
പഞ്ചായത്തിലെ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 
(L - സർക്കിൾ) അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ ചുമർ, 

ലാ ക്ക പ്പ് മുറിയുടെ നിലം, സ ബ് 
ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുറി, ഫയൽ റൂം, കമ്പ്യൂട്ടർ 
റും തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 
3 75,000 


നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് 
സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റ് 
രേഖകൾ സഹിതം പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ബിൽഡിംഗ് സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ( വാറ്റുൾപ്പെടെ) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്ട്രേഡ് 
അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് പോസ്റ്റുവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


5 


6 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം ജില്ല . 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


1,900 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കൽ പരസ്യം 


[ നമ്പർ 20/2011 - 12] 


നമ്പർ ഡി. ബി .1- ടി .എൻ./ 7 / 2011 - 12 . 


2011 സെപ്റ്റംബർ 19. 


നമ്പർ ഡി. സി . 13 / ടി .എൻ./ 2011- 12. 


2011 സെപ്റ്റംബർ 16. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഡി. ബി. 1- ടി. എൻ./ 7/2011- 12 
തീയതി 11 - 8- 2011 പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
താഴെ പറയുംവിധം നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് 21 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം - കണ്ണൂർ ജില്ല ടൂറിസം 
വകുപ്പ് പെരളശ്ശേരി ക്ഷേത്രം എ . കെ. ജി. സ്മാരകം മക്രേരി 
ക്ഷേത്രം ഇവ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പാതയിലെ 
പെരളശ്ശേരിയിൽനിന്നും തുടങ്ങുന്ന റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 144. 88 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം ? 50,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 17,300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21-10 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 


-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
തീയതികളിൽ ( www.keralapwd.gov.in ) എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തിന്റെ 
നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് 
സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസുകളിൽ പണം അടച്ച രസീതോ ഏതെങ്കിലും 
ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിൽനിന്നും എടുത്ത സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
പ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത്ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 
ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ 
രജിസ് റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ഈ 
ആഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഫീസിൽ 
ദർ ഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 
വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ആഫീസ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


കരാ റു കാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - പൊതുമരാമത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 


നിർമ്മാണ കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ "" www. kerala .pwdgov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
Latest Tenders - Read More എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ 
ആ വശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചീനിയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ, പോസ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കരാറുകാർ അവരുടെ ഇ മെയിൽ 
എ . ഡി . നമ്പരും, ഫാക് സ് നമ്പരും ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


43 /എസ്. ഇ .എൻ. സി./ 2011- 12 -- കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ കൂരാച്ചുണ്ട് സബ് രജിസ്ട്രാർ 
ഓഫീസിനുവേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ, 
മസ്സനെൽ ഫ്ളോർ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, 
ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - 
3 52.50 ലക്ഷം 


50,000 


2 51/ എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 2011-12 - കോഴിക്കോട് 
ഗവ . പ്രസ്സിൽ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഗോഡൗണിന് 
വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
? 24,00, 000 


- 50 ,000 


3 52/ എസ്. ഇ .എൻ. സി./ 2011- 12 - കോഴിക്കോട് 
ഗവ. പ്രസ്സിൽ റീൽ പേപ്പർ ഗോഡൗണിന് 
വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
? 20. 50 ലക്ഷം 


50,000 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഉത്തരമേഖലാ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില / ഡിമാന്റ് – ക്രമനമ്പർ 
1 - ന് ? 8 , 22 0 ( 7 ,900 + 316 + 4 ), കമനമ്പർ 2 - ന് ? 3 ,750 
( 3, 600 + 144 + 6), ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 3,230 (3,100 + 124 + 6 ). 


11th OCT. 2011 ) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


713 


(1) 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
തീയതി ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 17 - 9 - 2011 മുതൽ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
19 - 9 - 2011 മുതൽ, കമനമ്പർ 3 - ന് 20 - 9 - 2011 മുതൽ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
പുതുക്കിയ തീയതി - 11 - 10 - 2011 മുതൽ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന പുതു ക്കിയ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് എ ക്ലാസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും ബി ക്ലാസ്സ്. 


( പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1- ന് 
8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 4 മാസം. 

- പവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാംതന്നെ സമയബന്ധിതമായി 
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെ 
ടുപ്പുകളുമുള്ള കരാറുകാർ മാത്രംപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസംമൂലം 
പവ്യത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . പവ്യത്തി 
തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി, ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ 
എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിടങ്ങളുംതദ്ദേശ പ്രവർത്തികളും, - ( ഒപ്പ്) 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട്. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


4 SARBTM ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 

കൊയിലാണ്ടി - കിണറിന്റെ സംരക്ഷണ 
- പ്രവൃത്തിയും ടോവാൾ നിർമ്മാണവും - 
3 75,000 

1, 900 
വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പോർച്ചിൽ 
യൂറോകോൺ ടൈൽ വിരിക്കലും പെയിന്റിംഗ് 
പ്രവൃത്തിയും ? 75,000 

1,900 
- 6 ജുഡീഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വടകര ( ഗ്രീഷ്മം) 

നിലത്ത്യൂറോകോൺ ടൈൽ വിരിക്കലും 
ഇന്റർലോക്കിങ് പ്രവൃത്തിയും ? 1,00,000 

2 , 500 
പി. ഡബ്ല . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ് കുറ്റ്യാടിയുടെ 
റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
? 71,615 

1,800 
കുറ്റ്യാടി പി. ഡബ്ലു . ഡി. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിന്റെ അലുമിനിയം പാർട്ടീഷ്യൻ 
സജ്ജീകരിക്കൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
മുറിയുടെ നിലത്ത് ടൈൽ പതിക്കൽ എന്നീ 

പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) { 74,074 1, 900 
- 9 പേരാമ്പ്ര മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ് 

സിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ 
ദർഘാസ്) { 70,408 

1,800 
10 കൊയിലാണ്ടി പന്തലായനി വില്ലേജ് ഓഫീസ് 

ബിൽഡിംഗിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) { 71,204 

1,800 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 313 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ! 416 . 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 1 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡളുകളും കരാറുകാർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ www.keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോം പേജിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെണ്ടേർഡ് എന്ന 
ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും ടെണ്ടർ 

ഫോറത്തിന്റെ വില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊയിലാണ്ടി 
ശാഖയിൽ നിന്ന് മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്/ 
ബാങ്കേഴ്സസ്ചെക്ക്ആയി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതു 
മാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുപുറത്ത് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ, ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ ഏജൻസി 
മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ വകുപ്പിൽ കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1. ടി . എൻ 2010 . 

2011 സെപ്റ്റംബർ 7. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടിതാഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
11 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 .30- ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1) 


( 2) 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


വടകര പഴയ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
പ്രീമൺസൂൺ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - ( 40,000 


1,000 


2 സബ് ജയിൽ കൊയിലാണ്ടി - പി. വി . സി . 

ഡോർ സ്ഥാപിക്കലും പെയിന്റിംഗും ( 75,000 


1, 900 


3 സബ് ജയിൽ കൊയിലാണ്ടി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 

റൂമിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികളും മറ്റ് 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 8 75,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
കൊയിലാണ്ടി, 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


1,900 
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(1) 


- ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . എൽ.എസ്. ഡി. ടി .എൻ.04/ 2011- 12 . 2011 സെപ്റ്റംബർ 20. 


12 


400 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ഇല ക് ടിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ദർ ഘാ സു കൾ 18 - 10 - 2011 - ന് 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


300 


കമ 


14 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


65/ 2011-12- കോഴിക്കോട് ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ റിസേർച്ച് ലാബ്, കെമിക്കൽ 
ബ്ലോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം - 1 14 ,662 
- 66/ 2011 -12 - കോഴിക്കോട് ഡബ്ലിയു . ആന്റ് 
സി ആശുപ്രതിയിൽ പമ്പ്ഹൗസിലെ പാനെൽ 
ബോർഡിൽ കേടുവന്ന ടി . പി .എൻ. സ്വിച്ച് 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ R 10 ,233 
67/ 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
എച്ച്. ടി പാനലിന്റെയും 11 കെ . വി . വി. സി . ബി . 
യുടെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
3 5,800 
- 68 /2011- 12 - - കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലിയു . കോംപ്ല 
ക്സിലെ പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സെക്ഷൻ നമ്പർ 2- ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് ബോർഡു 
കളും പവ്വർ പ്ലസ്റ്റുകളും സ്ഥാപിക്കൽ - 
3 14,975 
69 / 2011- 12 - കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ 
അഡീഷണൽ സബ് ട്രഷറിയിൽ പുതുതായി 
പണികഴിപ്പിച്ച പെൻഷണർമാരുടെ ലോഞ്ചിന്റെ 
- വൈദ്യുതീകരണവും എർത്തിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കലും - 
? 14,991 


(1) 


150 


(3 ) 


15 


950 


400 


16 


950 


1 54/ 2011 -12 - കോഴിക്കോട്വെള്ളിമാടുകുന്ന് 

എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) 
നമ്പർ ഡി . 41 ( ഒന്നാം നില ) പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 38,000 
- 55/ 2011- 12 - ടി ടി ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) നമ്പർ 

ഡി . 42 - ന്റെ (ഒന്നാം നില ) ടി - 38 ,000 
56 /2011- 12 - ടി ടി ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) നമ്പർ 

ഡി . 43 - ന്റെ (ഒന്നാം നില ) ടി ? 38,000 
4 57/ 2011- 12 - ടി ടി ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) നമ്പർ 

ഡി . 44 - ന്റെ (ഒന്നാം നില ) ടി - 38,000 
- 58/ 2011- 12 - ടി ടി ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) നമ്പർ 

ഡി. 50 - ന്റെ ( ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ) ടി - - 
? 38,000 


950 


400 


17 


950 


400 


70/ 2011 - 12 - - കോഴിക്കോട് ഗവ. ജനറൽ ഹോസ് 
പിറ്റലിലെ ഡി എച്ച് ലൈനിൽ നിന്നും 
മോർച്ചറി ബ്ലോക്കിലേക്ക് കേബിൾ കണക്ഷൻ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 14 ,935 
- 71/ 2011- 12- - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ സി .എസ്.ആർ. പാനെലിലെ 
- കേടുവന്ന എം . സി . സി. ബി . മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 
Y 14,829 


950 


18 


6 59 /2011-12 - ടി ടി ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്) നമ്പർ 

ഡി . 51- ന്റെ ( ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ) ടി 
3 38,000 


950 


400 


7 


400 


400 


60/ 2011- 12 -- കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ഡി ബ്ളോക്കിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപി 
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളഅധിക വൈദ്യുതീ 
കരണം ? 14,813 
- 61 /2011- 12 - - കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ ലെപ്രസി 
ആശുപത്രിയിലെ കത്തിപ്പോയ സർവ്വീസ് 
കേബിൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 14,883 
62/ 2011-12 -- കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ബി . ബ്ലോക്കിലെ അഞ്ചാം നിലയിലുള്ള 
സോയിൽ സർവ്വേ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
? 14,821 


400 


9 


400 


19 72/ 2011- 12 -- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേ 

ജിലെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയിലും ഇ . ഇ . ജി. 
ലാബിലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലും 
പാത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ യു . പി . എസിലും 
പ്രത്യേക എർത്തിങ്ങ് സ്ഥാപിക്കലും 
മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ എം . സി . പ്ലഗ്ഗ് 

സ്ഥാപിക്കലും ? 14 ,916 
20 73/ 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാമ്പസിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അധിക 
പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ ? 14,870 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3 300 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാർക്ക് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കായി 
കോഴി ക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക് ടിക്കൽ 
ഡിവിഷനിൽ 13 -10 - 2011 മുതൽ 17 -10 - 2011 - നും 1 മണിവരെ 
അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 10 - 2011, 
4 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


400 


300 


10 63 / 2011 - 12 - കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം 

പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സ്ഥാപി 
ച്ചിട്ടുള്ള എ . സി. യുടെ അടിയന്തിര 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 10, 156 
11 64/ 2011-12 - കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലിയു . 
- റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ എ . സി . യൂണിറ്റിന്റെ 
ടി ? 14 ,960 


- 


400 
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അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് 
മറ്റെല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 45 ദിവസം. 
ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 - 10 - 2011 - ന് 4.15 മണിക്ക് 

വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യ പ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ 

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം പി . ഡബ്ല് . ഡി . റോഡ്സ് 
എല്ലാ പവ്യ ത്തി കളും 15 ദിവ സ ത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത്തു 

സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, സുൽത്താൻബത്തേരി പേരിൽ 
തീർക്കേണ്ടതാണ്. 

സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ നിശ്ചിത വില അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 

-- എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

എഞ്ചിനീയർ. 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കു 
കോഴിക്കോട്. 

കളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കു 

ന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

- ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റകളും രജിസ്റ്റേർഡ് 

പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
നമ്പർ ഡി1. ടി . എൻ. 06 / 2011. 

2011 സെപ്റ്റംബർ 17. 

കയുള്ളു. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിഅസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻബത്തേരി 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ 11- 10 - 2011 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - ഒ . ആർ. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാരൻ ദർഘാസ് 
2010 - 11 - ബി. ടി . പാച്ച് പ്രവൃത്തികൾ - പാടിച്ചിറ - സീതാമൗണ്ട് 

-- സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 
കൊളവള്ളി റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 2 / 000 വരെ 

? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
3 3 ലക്ഷം. 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം ? 7,500 

-- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ? 600 + വാറ്റ്. . 

ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
ദർഘാസ് ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന തീയതി 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
7 - 10 - 2011 മുതൽ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11-10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
സുൽത്താൻബത്തേരി. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
11- 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 


